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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 140 

23 Απριλίου 2004 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


( 1 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΑΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 4060 

Ο Δήμαρχος Δραπετσώνας προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό με την χαμηλότερη πρσσφαρά για την προμή¬ 
θεια σάκων απσρριμμάτων για τις ανάγκες της καθαριό¬ 
τητας ταυ Δήμσυ μας συνολικής αξίας 21.040,00 ΕΥΡΩ 
πλέον ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό κατάστημα Αγ. 
Πσλυτεχνείσυ & Γ. Καράίσκάκη στσν 1σ όρσφο (γραφείσ 
πρσμηθειών) την 28.4.2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ. έως 11.00 π.μ. 

Οι προσφσρές πρέπει, να κατατεθούν ενώπιον της αρ- 
μάδιας επιτροπής την παραπάνω ημέρα και μέχρι της 
11.00 π.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικά ή δια άλλου τρόπου 
μέχρι την προηγουμένη της ημέρας του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετσχής ορίζεται 5% του προϋπολο¬ 
γισμού και ισχύει μέχρι την ημέρα αξιολόγησης του απο¬ 
τελέσματος από την αρμόδια επιτροπή. 

Για κάθε άλλη πληροφορία θα απευθύνεστε κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχιακό κατάστημα 
τηλ. 210 4630862 στην Μπούση Παναγιώτα. 

Δραπετσώνα, 15 Απριλίσυ 2004 

Ο Δήμαρχσς 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 4059 

Ο Δήμαρχος Δραπετσώνας πρσκηρύσσει πρόχειρο 
ανοικτό διαγωνισμό για την πραμήθεια αναλωσίμων για 
τους Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου. 


Ο διαγωνισμάς θα γίνει στο Δημαρχιακό κατάστημα Αγ. 
Πολυτεχνείου & Γ. Καράίσκάκη στον 1 ο όροφο (γραφείο 
προμηθειών) την Παρασκευή 30 Απριλίου 2004 και από 
10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής διαγωνισμού την παραπάνω ημέρα και 
μέχρι της 11:00 π.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικά ή δια άλ¬ 
λου τρόπου μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
24.063,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του προϋπολο¬ 
γισμού και ισχύει μέχρι την ημέρα αξισλόγησης ταυ απσ- 
τελέσματος από την αρμόδια επιτροπή. 

Η παρούσα διακήρυξη θα τσιχοκολληθεί σε εμφανή θέ¬ 
ση στον σχετικό πίνακα δημσσιεύσεως του Δημαρχιακού 
καταστήματος. 

Για κάθε άλλη πληροφορία θα απευθύνεστε κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες στα Δημαρχιακά κατάστημα 
τηλ. 210 46 30 862 στην Μπούση Παναγιώτα. 

Δραπετσώνα, 15 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4061 

Ο Δήμαρχος Δραπετσώνας προκηρύσσει ανοιχτά δια¬ 
γωνισμό με την χαμηλότερη προσφσρά για την ανάθεση 
της ασφάλισης 3 απσρριμματσφόρων - 2 καλαθσφόρων - 
6 μοτοποδηλάτων -1 σαρώθρου - 6 ημιφορτηγών -1 πλυ- 
στικού κάδων - 3 φορτηγών συλλογής μπαζών -1 πούλμαν 
μικρού - 2 υδροφόρων - 4 επιβατηγών Ι.Χ. - 2 οικοδομικών 
μηχανημάτων - 2 λεωφορείων του Δήμου μας απά 
13.5.2004 έως 13.5.2005. 

Ο διαγωνισμάς θα γίνει στα Δημαρχιακό κατάστημα (Αγ. 
Πολυτεχνείου & Γ. Καράίσκάκη) στον 1 ο όροφο γραφείο 
προμηθειών την Δευτέρα 26 Απριλίου 2004 και ώρα 10.00 
έως 11.00 π.μ. 
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Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής διαγωνισμού την παραπάνω ημέρα μέ¬ 
χρι της 11.00 π.μ. η να σταλούν ταχυδρομικά η δι άλλου 
τρόπου μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού. 

Με τον διαγωνισμό αυτό ο Δήμσς προτίθεται να πρσβεί 
στην ανάθεση της ασφάλισης των αυτοκίνητων - μηχανη¬ 
μάτων - μοτοποδηλάτων - λεωφορείων του Δήμου για σω¬ 
ματική βλάβη, υλικές ζημιές, πρσσωπικό ατύχημα σδηγού 
και ιδισκτήτη. 

Η πρσϋπσλσγισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
25.000,00 ευρώ περίπσυ. 

Η εγγύηση συμμετσχής σρίζεται 5% τσυ πρσϋπσλσγι- 
σμσύ και ισχύει μέχρι την ημέρα αξισλόγησης τσυ απστε- 
λέσματος από την αρμόδια επιτρσπή. 

Για κάθε άλλη πληρσφορία, θα απευθύνεστε κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 π.μ. -12.00 μ.μ. στο Δη¬ 
μαρχιακό κατάστημα (γραφεία προμηθειών) της 210 
4630862 στην Μπσύση Παναγιώτα. 

Δραπετσώνα, 15 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΒΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΑΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1770 

Ο Δήμαρχος Αρτέμιδος Μαγνησίας διακηρύττει ότι διε¬ 
νεργεί μειοδοτικό διαγωνισμό για δημσπρασία με επί μέ- 
ρσυς πσσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις τσυ 
Νάμου 1418/84 των εκτελεστικών διαταγμάτων του Π.Δ. 
472/85, Π.Δ. 609/85 και της ΕΔ 2α/0127/Φ.Ν. 294/18.3.85 
απάφασηςτου Υ.Δ.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε¬ 
σης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Κ. ΠΑΑ- 
ΤΕΙΑΣ - ΑΓ. Β/\ΑΣΙΟΣ» του Δήμου Αρτέμιδος συνολικής 
προβλεπομένης δαπάνης, σύμφωνα με τσν πρσϋπολογι- 
σμότης μελέτης (13/2004 Τ.Υ.Δ.Κ.), 51000 € (ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΕΝΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ €), μεΦΠΑαρμσδιάτηταςτηςΤ.Υ.Δ.Κ. Μα¬ 
γνησίας. 

Η δημοπρασία θα γίνει την ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ (19η) τσυ 
μηνσς Μάίου του έτους 2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης πρσσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Αρτέμιδος - Μαγνησίας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξεως και άνω για Οι¬ 
κοδομικά έργα και Α1 τάξεως και άνω για Η/Μ έργα σε κοι¬ 
νοπραξία άπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυ¬ 
χίων Δ. Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες 
κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρ¬ 
θρου 16 του Ν. 1418/84. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγώνισμά δύο τοις εκατό 
(2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, δηλαδή 
43220.34*2%=864,41 € που θα παρέχεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 27 του Π.Δ/τος 609/75, και 
θα απευθύνεται στο Δήμο Αρτέμιδος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της 
δημοπρασίας κ.λπ. για σύνταξη και υποβολή της προ¬ 
σφοράς τους, στα Γ ραφεία του Δήμου Αρτέμιδος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της 


δημοπρασίας κ.λπ. για σύνταξη και υποβολή της προ¬ 
σφοράς τους, στα Γ ραφεία του Δήμου Αρτέμιδος. 

Άνω Λεχώνια, 23 Μαρτίου 2004 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜ. Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
-Φ- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2730 

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Ν. Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι θα γίνει δημο¬ 
πρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τον έργου: 
«Βελτίωση δρόμου προς παραλία Λούρου και τοποθέτη¬ 
ση στηθαίων Ασφαλείας». 

Προϋπολογισμού: 420.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

Σύστημα υποβολής προσφορών: «ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΟΜΑΔΕΣΤΙΜΩΝ, ΜΕ ΕΛΕΓ¬ 
ΧΟ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ». 

Η δημοπρασία, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.Δ. 1418/1984 «Δημάσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθη¬ 
κε με τους Ν. 2229/1994, Ν. 2338/95, Ν. 2372/96, Ν. 
2576/98, Ν. 2741/1999, Ν. 2940/2001 καθώς και τις διατά¬ 
ξεις του Π.Δ. 609/85 και των Π.Δ. 368/1994, 286/1994, 
402/1996, 208/1999, 334/2000 και λοιπών σχετικών Απο¬ 
φάσεων καιεγκυκλίωντου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που ισχύουν κα- 
τάτηνημερομηνίατης δημοπράτησηςτου έργου και σύμ¬ 
φωνα με τη Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την Τ.Υ. 
2731/16.4.2003 Απάφασή μας. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 5.5.2004 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Αιτωλ/νίας, στο Μεσολάγγι, οδάς Κύπρου, απά 
αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή Κ/ξίες αυτών: 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, βάσει του Ν. 2940/2001 με 
πτυχίο 1ης τάξης και άνω για έργα οδοποιίας με τις προ¬ 
ϋποθέσεις και περιορισμούς των διατάξεων «περί συμμε¬ 
τοχής σε δημοπρασίες» που ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 7119 ευρώ δηλαδή 23 του 
προϋπολογισμού του έργου και θα απευθύνεται στον κύ¬ 
ριο του έργου που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η 
Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετο¬ 
χής, διεξαγωγής της δημοπρασίας κ.λπ. (που θαπαραδί- 
δονται μέχρι και δύο μέρες πριν την δημοπρασία) οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν να πάρουν απάτη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας 
άλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 26310-59651. 

I. Π. Μεσολογγίου 16 Απριλίου 2004 
Ο Διευθυντής 
ΣΠ.ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ 
-Φ- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. Η-2957 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑ¬ 
ΒΡΥΤΩΝ που είναι αποκεντρωμένη μονάδα του ΠεΣΥΠ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


2239 


Δυτικής Ελλάδας, δια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, διενεργεί ανοι¬ 
κτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑ¬ 
ΤΡΕΙΟΥ Δ.Δ. ΑΡΟΑΝΙΑΣ κ.λπ. Π.Ι. & Κ.Υ.» προϋπολογι¬ 
σμού 198.780 Ευρώ μετά του ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστά έκπτωσης. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθείτην 12 Μηνάς Μάίου 2004 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν. Αχαΐας, απά την αρμάδια επι¬ 
τροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες. Ελληνι¬ 
κών εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕ- 
ΕΠ Α2 Τάξης κα άνω για έργα οικοδομικά και στην Α1 Τάξη 
και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά ως και κοινοπρα¬ 
ξίες ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νων στο ΜΕΕΠ σύμφωνα μετά Ν. 2940/2001 στη τάξη Α2 
και άνω για έργα οικοδομικά και στην Α1 και άνω έργα ηλε- 
κτρομηχανολογικά κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
1418/84 και του Ν. 2229/94 καθώς και της ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 
294/18.3.85 και Δ170/03/74 ΦΝ312/16.12.94 Αποφάσεις 
Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και τα Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 472/85 και 
Π.Δ. 368/94 καθώς και του Ν. 2576/98 και την απάφαση 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.98 και Ν. 2940/01. 

Φορέας εκτέλεσης του έργου είναι το γενικά Νοσοκο¬ 
μείο - Κέντρο Υγείας Καλαβρύτων. 

Το έργο χρηματοδοτείται απά το Γ ΚΠΣ. 

Η Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστά 2% 
επί της προϋπολογιζάμενης δαπάνης του έργου (άνευ 
ΦΠΑ) προερχάμενης κατά τα οριζάμενα απά το άρθρο 23 
του ΠΔ609/85 «περί Δημοσίων Έργων». 

Οι διαγωνιζάμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών της δημοπρασίας προσερχάμενοι άλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνι¬ 
κών υπηρεσιών της ΝΑ Αχαΐας και στα γραφεία του ΓΝ - 
ΚΥ Καλαβρύτων στα Καλάβρυτα. 

Τεύχη θα διατίθενται απά τη Διεύθυνση Τεχνικών υπη¬ 
ρεσιών της ΝΑ Αχαΐας και απά τα γραφεία του ΓΝ - ΚΥ Κα¬ 
λαβρύτων στα Καλάβρυτα μέχρι 2 ημέρες πριν την δημο- 
πράτηση του έργου. 

Πάτρα, 11 Φεβρουάριου 2004 

Ο Διευθυντής 
X. ΣΠΥΡΟΠΟΥΑΟΣ 
-Φ- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΑ ΠΑΠΠΑ 
Αριθ. Πρωτ. 3543 

Ο Δήμαρχοςτου Δήμου Εμμανουήλ Παππάδιακήρυττει 
άτι εκτίθεται σε δημάσιο μυστικά μειοδοτικά διαγώνισμά 
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδάχου 
με σύστημαπεροσφοράς ελεύθερης συμπλήρωσηςτιμο- 
λογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», η ανάμιξη αναδά¬ 
χου Εργολήπτη Δ.Ε. για την κατασκευή του έργου: ΔΙΑ¬ 
ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΑΗΣ ΑΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΑΗΣ» συνολικής 
κατάτονπροϋπολογισμά της μελέτης δαπάνης 93.000,00 
ευρώ και προς δημοπράτηση 78.813,56 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 5.5.2004, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα λήξης την 11.00 π.μ. στο Δημαρχείο του 
Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει- 
ρήσειςή Κοινοπραξίες που είναι γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. 
και για τις δυο κύριες κατηγορίες του έργου με τις κάτω¬ 
θι τάξεις: 

Α.πτυχίοΑΙ έως και Ιηςτάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 
πτυχίοΑΙ έως και 1ης τάξης για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Β. Ειδικά για τις εργασίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ γίνονται επίσης 
δκκτές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώο τον Νομού Σερρών ή ενάς απά τους γειτονικούς νο¬ 
μούς του, άπου άμως ο Νομάς Σερρών δηλώθηκε ως δεύ¬ 
τερος νομάς, με δικαίωμα εκτέλεησς εργασιών ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 16,125.25 €.. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 157,00 ΕΥΡΩ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς ή σε γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευ¬ 
θύνεται στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά. 

Το έργο χρηματοδοτείται απά το Πράγραμμα «Διαμάρ- 
φωση Αυλών Σχολικών Κτιρίων» και υπάκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπονται για τα έργα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων. 

Τα συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα για ενημέρωση των 
ενδιαφεράμενων στα γραφεία του Δήμου Εμμανουήλ 
Παππά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τα έξοδα για τη δη¬ 
μοσίευση της περίληψης τηε διακήρυξης, τάσο της αρχι¬ 
κής όσο και τυχάν επαναλήψεών της, βαρύνουν τον ανά- 
δοχοτου έργου. 

Χρυσό 19 Απριλίου 2004 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΑΟΣ Π. ΔΕΔΟΥΣΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. Η-2958 

Το ΠΕΣΥΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΑΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΑΑΒΡΥΤΩΝ δια της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας διε¬ 
νεργεί ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΟΑΟΚΑΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΩΦΙΔΑΣ & ΚΥ» προϋ¬ 
πολογισμού 77.683 Ευρώ μετά του ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστά έκπτωσης. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθείτην 12 Μηνάς Μάίου 2004 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν. Αχαΐας απά την αρμάδια επι¬ 
τροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες Ελληνι¬ 
κών εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕ¬ 
ΕΠ Α1 Τάξης και άνω για έργα οικοδομικά και στηνΑΙ Τάξη 
και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά ως και κοινοπρα¬ 
ξίες ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νων στο ΜΕΕΠ σύμφωναμετο Ν. 2940/2001 στητάξη Α1 και 
άνω για έργα οικοδομικά και στην Α1 και άνω έργα ήλε¬ 
κτρο μηχανολογικά κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
1418/84 και του Ν.2229/94 καθώς και της ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 
294/18.3.85 και Δ170/03/74 ΦΝ312/16.12.94 Αποφάσεις 
Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και τα ΠΔ 609/85, ΠΔ 472/85 και ΠΔ 
368/94 καθώς και του Ν.2576/98 και την απάφαση 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.98 και Ν.2940/01. 
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Φορέας εκτέλεσης του έργου είναι το γενικό Νοσοκο¬ 
μείο - Κέντρο Υγείας Καλαβρύτων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ ΚΠΣ. 

Η Εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% 
επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου (άνευ 
ΦΠΑ) προερχόμενης κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 23 
του ΠΔ 609/85 «περί Δημοσίων Έργων» 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών της δημοπρασίας προσερχόμενοι άλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνι¬ 
κών υπηρεσιών της ΝΑ Αχάίας και στα γραφεία του ΓΝ - 
ΚΥ Καλαβρύτων στα Καλάβρυτα. 

Τεύχη θα διατίθενται απά τη Διεύθυνση Τεχνικών υπη¬ 
ρεσιών της ΝΑ Αχάίας και από τα γραφεία του ΓΝ - ΚΥ Κα¬ 
λαβρύτων στα Καλάβρυτα μέχρι 2 ημέρες πριν την δημο- 
πράτηση του έργου. 

Πάτρα, 11 Φεβρουάριου 2004 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
X. ΣΠΥΡΟΠΟΥΑΟΣ 
-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΑΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1649 

Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Βοιω¬ 
τίας διακηρήττει άτι εκθέτει σε δημάσιο μειοδστικό δια¬ 
γώνισμά με σφραγισμένες πρσσφορές, και σύστημα δη- 
μοπρατήσεως προσφοράς με ενιαίο ποσοστά έκπτωσης 
κατάτσ άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85 για την ανάδειξη αναδά- 
χου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΛΥ- 
ΚΟΥΡΕΣΙ Β ΦΑΣΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΥ 89.000,00 ΕΥΡΩ εκ των 
οποίων 75.423,73 ευρώ για εργασίες, και 13.576,27 ευρώ 
για ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν.1418/84, άπως αυτάς τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, το Ν. 2338/95, Ν. 2372/96, 
το Ν. 2576/98,2940/01 των δ/των και υπουργικών αποφά¬ 
σεων που εκδάθηκαν σε εκτέλεση αυτού και ήθελαν ισχύ- 
σει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης, καθώς και το Ν. 
2218/94 περί Νομαρχ. Αυτ/σης. Η δημοπρασία του έργου 
θα γίνει στις 19.5.2004 ήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών Ν. Αυτ/σης Βσιωτίας οδάςΔ. ΠΑ- 
ΠΑΣΠΥΡΟΥ 2 32100 Λιβαδειά. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Εγγεγραμέ- 
νες στο ΜΕΕΠ στην Α1, Α2, 1η της κατηγσρίας ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑ, άπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9του άρθρου 16του 
Ν. 1418/84. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι: 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
1.509,00 ευρώ και θα απευθύνεται πρας την Δ/νση τε¬ 
χν. Υπηρεσιών Νομαρχ. Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας. 

Περισσότερες πληροφσρίες δίδονται στα γραφεία της 


Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και στα τηλέφωνα (22610) 
28044, 26009. 

Λιβαδειά, 19 Απριλίου 2004 

Ο Νομάρχης 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 
-Φ- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1953 

Ο Δήμος Καμ. Βούρλων προκηρύσσει την εκτέλεση των 
εργασιών «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΛΙΟΡΕΜΑ 
ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ» απαιτούμενης πίστωσης 15.000 € με το 
Φ.Π.Α. Η χρηματοδάτηση του έργου θα γίνει απά πιστώ¬ 
σεις ΣΑΤΑ πολιτικής προστασίας 2004. Υπάρχσυσα πί¬ 
στωση για το 2004 7.895 €. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4β. του Ν. 1418/84, άπως τροποποιήθηκε 
σύμφωνα με τσν 2940/2001 σε συνδυασμά με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης με έλεγχσ ομα- 
λάτητας (%) στις 12.5.2004 ήμερα Τετάρτη και ώρα 11:00 
(λήξη επίδοσης προσφσρών) στα γραφεία του Δήμου 
Καμ. Βούρλων με συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, που έχουν δικαίωμα για 
έργα οδοποιίας, Α1 Τάξης, άπως και κάτοχοι παλαιών ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτο¬ 
δίκαια στις αντίστσιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ 
με την παράγραφο 9 του άρθρου 16τουΝ. 1418/84. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης (255,00) € απευθυνόμενη στον Δήμο Καμ. Βούρ¬ 
λων. 

Δηλώσεις θα υπαβάλλανται σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. Η τιμή των τευχών δημοπράτησης καθσρίζε- 
ται στα 7,00 €. 

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών του Δήμου Καμ. Βούρλων εργάσιμες μέρες και 
ώρες στο τηλ.: 2235-0-23300-23400 φαξ: 2235-0-22300 
καθώς και στα γραφεία της ΤΥΔΚ. 

Καμ. Βούρλα, 15 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1536 

Ο Δήμαρχος Αιτωλικού διακηρύσσει άτι εκτίθεται σε 
ανοικτά δημάσιο μειοδοτικά διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβαλής πρασφορών 
«ενιαίο ποσοστό έκπτωσηςτσυ αρθ.6 Π.Δ. 609/85, η εκτέ¬ 
λεση του έργου «Κατασκευή πσδηλατοδρόμων Δήμου Αι- 
τωλικού» συνολικού προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 170.000 
ευρώ και με προϋπολογισμό δαπάνης δημοπραταυμένων 
εργασιών 144.067,80 ευρώ απά πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Νάμων 1418/84, 2576/98, 
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2229/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 334/2000, 609/85, 
472/85,171/87,286/94 και 218/99 όπως αυτές ισχύουν και 
με βάση τους όρου (διακήρυξης της 79/2004 μελέτης της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου 
Αιτωλικού την 5.5.2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ. 
(λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξης και άνω για έργα οδοποιίας και ΗΑΜ. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α1 τάξης και άνω για έργα οδοποιίας 
και ΗΑΜ που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, 
παρ. 42, του 1.2940/01 (Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες). 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α1 τάξης και άνω για έργα οδοποιίας 
και Α1 τάξης και άνω για έργα ΗΑΜ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «ρ» οδοποιίας (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία τρεις (3) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 2.885 
ευρώ που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Αιτωλι- 
κού. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Αιτωλικού (τηλ. 26320-22530 ΡΑΧ. 26320-232:24) και της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας (Κύπρου &Αεβίδου, 302 00 Μεσολόγ¬ 
γι, τηλ. 2631; 55433, ΡΑΧ 2631055425) κατάτις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

Αιτωλικά, 16 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΣΤ. ΓΑΛΑΝΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1352 

Ανακοινώνεται ότι η περίληψη της διακήρυξης για την 
διενέργεια δημοπρασίας στις 28.4.2004 για το έργο «Κα¬ 
τασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμου» που στάλθηκε για 
δημοσιεύση στις Εφημερίδες ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 
ΗΜ. ΚΗΡΥΚΑ και στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
στάλθηκε εκ παραδρομής και ο διαγωνισμάς δεν θα 
πραγματοποιηθεί. 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΣΙΤΣΕΣ 
-Φ- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 8964 

Θ Δήμαρχος Πολίχνης προκηρύσσει δημάσιο μειοδοτι¬ 
κά διαγώνισμά με σφραγισμένες προσφορές και με προ¬ 
σφορά επί μέρους εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών και 
έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», άπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 
2229/1994, τον Ν. 2338/1995, τον Ν. 2372/1996 και τον Ν. 
2940/2001, τις διατάξεις του Ν. 2576/1998 «Βελτίωση των 
διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής Δημ. Έρ¬ 


γων και άλλες διατάξεις» και της απάφασης 
Δ17α/08/16/ΦΝ402/1998 ΥΠΕΧΩΔΕ «Διαδικασία για την 
ανάδειξη αναδάχου κατασκευής Δημ. Έργων» που εκδό- 
θηκε κατ’ εξουσιοδότηση ταυ αρ. 2 του Ν. 2576/1998, 
όπως αυτή συμπληρώθηκε με την Δ17α/10/65/ΦΝ402/ 
1998 (ΦΕΚ 835 3/12.8.1998), την Δ17α/07/37/ΦΝ402/ 
3.7.2000 (ΦΕΚ 887Β/2000) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και 
Δ17α/07/53/ΦΝ402/16.7.2002 (ΦΕΚ 919Β/19.7.2002), με 
τις διατάξεις του ΠΔ 609/85 «Κατασκευή Δημ. Έργων», 
όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 286/1994, 368/1994, 
432/1996, 210/1997, 285/1997, 218/1999, 334/2000 και 
τον Ν. 2741/1999, με τις διατάξειςτου ΠΔ 472/1985 «Σύν¬ 
θεση επιτροπών ΜΕΕΠ, ΜΕΚκαι άλλες ρυθμίσεις», άπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με τις διατάξειςτου Ν. 
2741/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3060/2002 και 
τον Ν.3090/2002 καθώς και με τους όρους της διακήρυ¬ 
ξης της εγκεκριμένης μελέτης όρων δημοπράτησης για 
την εκτέλεση του έργου : 

«Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (κατασκευή κλειστού 
γυμναστηρίου τύπου Τ11Β)». 

Προϋπολογισμού μελέτης940.000,00 ευρώ μετά Φ.Π.Α. 

Θ διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 5 
Μάίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στο Δημοτικά Κατάστημα, οδάς Θ. Καρυπί- 
δη, αρ. 2, Πολίχνη, Θεσσαλονίκη. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Ε/\ΛΑ- 
ΔΑ 2004» - ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Α. Ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ τάξης Ιηςγια έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, σε κοινο¬ 
πραξία με επιχειρήσεις τάξης Α2 για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ¬ 
ΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΑ, με τη σχετική βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ. 

Β. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμε¬ 
νες από κράτη- μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή τρίτες χώρες που 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη Νομοθεσία του κράτους 
μέλους και ικανοποιούν τα οριζόμενα στις παραγράφους 
1 α και 1 β του αρ. 20 του ΠΔ 334/2000, αντιστοίχου κατη¬ 
γορίας και δυναμικάτητας για το παραπάνω έργο. 

Γ. Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων 
σύμφωνα με τις περί κοινοπραξιών ισχύουσες διατάξεις. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγώνισμά ορίζεται σε 
18.800,00 ευρώ και κατατίθεται σε γραμμάτιο του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ, με χρόνο ισχύος 
210 ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης των προσφο¬ 
ρών των διαγωνιζομένων. 

Πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνονται από τη Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Πολίχνης, οδός Θ. Καρυπίδη αρ.2, 
Πολίχνη, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργάτερο 
μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού 
(τηλ.2310.602350-1-2). 

Πολίχνη, 13 Απριλίου 2004 
Ο Δήμαρχος 

ΜΙΧΑΗΛ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(14) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) 

Αριθ. Πρωτ. 855 

Ο Πράεδρος της Δημοτικής Εγχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) διακηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 609/1985 




2242 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(ΦΕΚ Α 223/31.12.1985) περί εκτελέσεως του Ν. 
1418/1984 «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 
και.το Π.Δ. 171/1984, η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέ¬ 
λεση των εργασιών «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΘΧΕ- 
ΤΕΥΣΗΣ ΣΤΘ ΔΗΜΘ ΑΓ. ΝΙΚΘΑΑΘΥ ΕΤΟΥΣ 2004». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 4, παρ.4βτου Ν. 1418/84 και το άρθρο 
7 του ΠΔ 609/85. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται 
σε ευρώ 53.389,83 (πενήντα τρεις χιλιάδες, τριακόσια 
ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντατρία λεπτά) χωρίς τη δα¬ 
πάνη του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12 Μάίου 2004 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.30 μ.μ. έως 11.00 μ.μ. (πέρας επιδό¬ 
σεων προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αγίου Νικο¬ 
λάου Κρήτης (Αατούς 8), από την αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 και άνω για έργα 
υδραυλικά ή κοινοπραξίες των ανωτέρω τάξεων, με τους 
περιορισμούς της με Α.Π. ΚΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/ 
18.3.1985 απόφασης της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έρ¬ 
γου του Υ.Δ.Ε., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
κατά την,ημέρα της δημοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα απευθύνε- 
ταιπροςτηΔ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και ορίζεται σε ευρώ 1067,80 (χί¬ 
λια εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά) με εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή γραμ¬ 
μάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων. 

Θι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες, 
σχετικά με τη δημοπρασία, και να παραλαμβάνουν τα τεύ¬ 
χη , τα σχέδια της μελέτης, και. σειρά εντύπων τευχών για τη 
σύνταξη καιτην υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις ερ¬ 
γάσιμες η μέρες και ώρες, από τα γραφεία της Δ. Ε. Υ. Α.Α. Ν. 
(Αατούς 8 -Αγ. Νικόλαος) τηλ. 28410-82520 ή 82720. 

Άγιος Νικόλαος, 14 Απριλίου 2004 

Θ Πρόεδρός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΡΑΚΗΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΘΜΘΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΘΣ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1922 

ΟΔήμος Καμ. Βούρλωνπροκηρύσσειτηνεκτέλεσητων 
εργασιών «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Α. ΡΕΓΓΙΝΟΥ- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ» απαιτούμε- 
νης πίστωσης 25.945 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις ΣΑ- 
ΤΑ 2004. Υπάρχουσα πίστωση για το 2004 26.000 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ 4β του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε 
σύμφωνα με τον 2940/2001 σε συνδυασμό με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 6του Π.Δ 609/1985 με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης με έλεγχο ομαλό- 
τητας (%) στις5.5.2004ημέραΤετάρτη και ώρα 11:00 (λή¬ 
ξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καμ. 
Βούρλων με συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων εγ¬ 
γεγραμμένων στο ΜΕΕΠ, που έχουν δικαίωμα για έργα 
υδραυλικά, ή Η/Μ, Α1 Τάξης, όπως και κάτοχοι παλαιών 


εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ που κατατάσσονται αυ¬ 
τοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕ¬ 
ΕΠ μετηνπαράγραφο9του άρθρου 16τουΝ. 1418/1984. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης (440,00 απευθυνόμενη στον Δήμο Καμ. Βούρ¬ 
λων. 

Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. Η τιμή των τευχών δημοπράτησης καθορίζε¬ 
ται στα 10,00 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών του Δήμου Καμ. Βούρλων εργάσιμες μέρες και 
ώρες στο τηλ: 2235-0-23300-23400 φαξ:2235-0-22300 
καθώς και στα γραφεία της ΤΥΔΚ. 

Καμμένα Βούρλα, 14 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 
-Φ- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Διακήρυξης 006/2004 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την προμήθεια τεχνικού υλικού συντήρησης μηχανο¬ 
λογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη 
των ετήσιων αναγκών των συνεργείων της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Νοσοκομείου, προϋπολογιστικής δαπάνης 
24.465 ευρώ με ΦΠΑ, με δυνατότητα αυξομείωσης των 
προτεινόμενων ποσοτήτων κατά ± 20% στην κατακύρω- 
ση, με αριθμό διακήρυξης Νο 006/2004. 

Άνοιγμα προσφορών: Στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Νοσοκομείου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την3.5.2004 
ημέρα Δευτέρα μέχρι την 11:30 ώρα, στο γραφείο Προ¬ 
μηθέων στο ισόγειο του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 3.5.2004 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο Προμηθειών 
(αίθουσα συνεδριάσεων) του Νοσοκομείου. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 
όπως ορίζεται στην διακήρυξη. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον Ελληνικό 
τύπο την 16.4.2004. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7:30 έως 
15:00 στο Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Γραφείο Προ¬ 
μηθειών, Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης -Νέα Ευκαρ¬ 
πία τηλ. 2310 693.119. 

Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2004 
Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
-Φ- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 3957 

Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
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αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 
καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων. 

Η παραπάνω προμήθεια είναι προϋπολογισμού 
130.160,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 18%. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΠΔ 28/1980, την 26/2004 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης, 
την 19/2004 απάφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και το 
ΠΔ. 410/95 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 14η 
Μάίου, ημέρα Παρασκευή, έτους 2004 και ώρα 11.00 π.μ. 
(ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών ) στην αρμάδια 
επιτροπή. 

Στον διαγώνισμά γίνονται δεκτοί: 

1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί) 

3. Συνεταιρισμοί 

4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλο¬ 
νται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά 
στην ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγώνισμά εκδίδεται 
υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσά που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης, από 
την Υπηρεσία, δαπάνης. Το ποσό αυτό μειώνεται στοήμι- 
συ για τις προσφορές που υποβάλλονται από Μ ΜΕ ή τις 
ενώσεις τους. 

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγώνισμά, δί¬ 
νονται απά το Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών 
του Δήμου Βάρης (Παρασκευή Μάνθου, τηλ. 210- 
8972160 και 210-8971665) κατά τις εργάσιμες η μέρες και 
ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΑΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 3959 

Ο Δήμαρχος Βάρης προκηρύσσει κλειστά διαγώνισμά 
με κριτήριο προσφοράς την συμφερότερη τιμή για την 
προμήθεια κάδων απορριμάτων. Ο διαγωνισμάς θα πραγ¬ 
ματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Μάίου 2004 και απά ώρα 
10:00 πμ έως 11:00 πμ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφο- 
ρών)στο Δημοτικά Κατάστημα. 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί εκ- 
δεικτικά στο ποσό των 48.800,00 ευρώ πλέον Φ. Π.Α. 18%. 
Προέρχεται από τον προϋπολογισμό τους έτους 2004. 
Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους (υπάρχει εγκε¬ 
κριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στον ΚΑ 
15.152.9δ). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έλληνες και αλλοδαποί 
προμηθευτές, νομικά πράσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά. 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνι¬ 
σμό οφείλει να προσκομίσει, με ποινή αποκλεισμού, πι¬ 
στοποιητικό πρωτότυπο οικείου επιμελητηρίου από το 
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό και για συ¬ 
γκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλμα¬ 


τος από Δημόσια Αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ 6 (έξι) 
μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Επίσης οφείλει να προσκομίσει και όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά πσυ αναφέρονται στο άρθρο 7 των άρων 
της διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγώνισμά 
ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Στον Φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

Β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διε¬ 
νεργεί τον διαγωνισμό της προμήθειας. 

Γ. Ο αριθμός της μελέτης. 

Δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 

Προσφορά που δεν θα υποβληθεί μέχρι και την προα- 
ναφεράμενη ημέρα και ώρα δεν γίνεται δεκτή. 

Πληροφορίες δίνονται απά τον υπάλληλο του Δήμου 
Αογοθέτη Δημήτριο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα- 
τηλέφωνα 2108971665 και 2108972160. 

Βάρη, 15 Απριλίου 2004 
Θ Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΘΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΘΥ 
-♦- 

(19) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΘΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΑΙΣΕΩΝ 
ΤΘΠΙΚΘ ΥΠΘΚ/ΜΑΙΚΑ ΑΓΙΘΥ ΑΑΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Το Τοπικά Υποκ/μα ΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΑΑΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ προ- 
κειμένου να αναθέσει την καθαριάτητα του κτιρίου όπου 
στεγάζεται το Τοπικά Υποκ/μα ΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΑΑΕΞΙΟΥ ΠΑ¬ 
ΤΡΩΝ, η Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΑΑΕΞΙΟΥ ΠΑ¬ 
ΤΡΩΝ και η Νομαρχιακή Μονάδα ΥΓΕΙΑΣ Περιφ/κού ΙΚΑ 
ΠΑΤΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14, τρεις άροφοι συνολικής επιφά¬ 
νειας 5.820 πι^ μαζί με τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
για το έτος 2004 θα δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι 
και ώρα 12:00 της 25.5.2004. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέ¬ 
χονται στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες στο Τμήμα Γραμματείας του Υποκ/τάς μας, 
Ιωαννίνων 14, Πάτρα 26223. Τηλ. (2610) 432-456 (Μαρία 
Θωμά). 

Η Διευθύντρια 
ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΑΙΑ - ΦΕΙΔΑΚΗ 
-♦- 

( 20 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΕΥΑΚ) 
Αριθ. Πρωτ. 336 

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης - Αποχέτευσης Κο- 
ρίνθου (ΔΕΥΑΚ) προκηρύσσει την διενέργεια Δημάσιου 
μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
και με το σύστημα προσφοράς «με ελεύθερη συμπλήρω¬ 
ση ανοικτού τιμολογίου», μεταξύ Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων ή Κοινοπραξιών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
κρατών μελώντης Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 9 του ΠΔ 609/1985 και το όρθρο 4 παρ. 4δ του 
Ν.1418/1984 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με το Ν.2229/1994, το Ν.2576/1998 και το Ν. 
2940/2001, για την ανάδειξη Αναδάχου εκτέλεσηςτου έρ- 
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γου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝ¬ 
ΘΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι 
220.339,00 ΕΥΡΩ χωρίς τον ΦΠΑ από τα οποία 28766,00 
ΕΥΡΩ για απρόβλεπτες δαπάνες. 

Το έργο αφορά τις εργασίες της σύνδεσης των υδρσ- 
μέτρων των οικοδομών του κέντρου της Κορίνθου με το 
νέο δίκτυο ύδρευσης που έχει ήδη κατασκευαστεί. Το έρ¬ 
γο χρηματοδοτείται απά την ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. 

Ο διαγωνισμάς θα γίνει στις 12.5.2004, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και ώρα 11.ΟΟπ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γρα¬ 
φεία της ΔΕΥΑ Κορίνθου, Πυλαρινού 67, Κάρινθος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.410,00 ΕΥΡΩ με 
εγγυητική επιστολή απευθυνάμενη στην ΔΕΥΑ Κορίνθου. 

Η προθεσμία εκτέλεσης τσυ έργου είναι έξη (6) μήνες 
απά την υπογραφή της σύμβασης. 

Στο διαγώνισμά γίνονται δεκτές: 

α) Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στσ ΜΕΕΠ Α2, 1ης και 2ης τάξης για έργα Υδραυλικά 
ή Η/Μ, ή Κσινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
να καλύπτουν μαζί τις παραπάνω κατηγορίες και τάξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της απάφασης ΕΔ2α/01/217/ 
10.3.1985 (ΦΕΚ Β 170), άπως τροποποιήθηκε με την 
Δ17/01/40/ΦΝ 294/4.4.1990 απάφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
άπως ισχύουν σήμερα. 

β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις («Εργολήπτες») χωρών 
μελών της Ε.Ε. και του Ε.Θ.Χ. που να έχουν το δικαίωμα 
ανάληψης τέτοιων έργων. 

γ) Κοινοπραξίες μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων της παραγράφου β ή Κοινοπραξίες μεταξύ των ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων της παραγράφου α και εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων της παραγράφου β. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Ανα¬ 
λυτικής Διακήρυξης και της μελέτης και να παραλάβσυν 
τα τεύχη του διαγωνισμού απά τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, τη¬ 
λέφωνο 27410-24444, άλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, το αργάτερο μέχρι την Παρασκευή 7.5.2004. 

Κόρινθσς, 15Απριλίσυ 2004 

Ο Πράεδρος 
(Υπογραφή) 

-♦- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 2351 

Ο Δήμαρχος Θερμού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανσι- 
κτό δημόσισ μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με σύστημα υποβσλής προσφορών «με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» των 
άρθρων 4, παρ. 4β του Ν. 1418/1984 και 7 του Π.Δ. 
609/1985, η εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΟΥ» συνολικού προϋ¬ 
πολογισμού (με ΦΠΑ) ευρώ 200.924,24 και με προϋπολο¬ 
γισμέ δαπάνης δημοπρατουμένων εργασιών ευρώ 
169.851,05 απά πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
νάμων 1418/1984, 2576/1998, 2229/1994, 2940/2001 και 
3212/2003 και των Π.Δ. 609/1985, 472/1985, 171/1987, 
410/1995, 286/1994 και 218/1999, άπως ισχύουν σήμερα 
και με βάση τους άρους διακήρυξης της μελέτης της 
ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 


Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
Θερμού την 12η Μάίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 
(λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:. 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π Α2 τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «ρ» ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
(Ν. 2576/1998). 

Προθεσμίατρείς (3) μήνες, εγγύηση συμμετοχής ευρώ 
3.397 που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Θερμού. 

Περισσάτερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
τηλ. 26440, 22386, ίαχ 26440, 23179 και της ΤΥΔΚ Ν. Αι- 
τωλ/νίας (Κύπρου & Λεβίδου, 302 00 Μεσολάγγι, τηλ. 
26310 55433, ΡΑΧ: 26310 55425), άπου θα χορηγούνται 
έντυπα προϋπ/σμού προσφοράς, κατά τις εργάσιμες μέ¬ 
ρες και ώρες. 

Θέρμο, 15 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ 

-Φ- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣΛΟΥΡΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 1187 

Ο Δήμαρχος Λούρου προκηρύσσει δημάσιο διαγωνι¬ 
σμό (ανοικτή δημοπρασία) για την ανάδειξη αναδάχσυ 
εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Αθλητικού 
Κέντρου» με το σύστημα προσφοράς Ελεύθερη Συμπλή¬ 
ρωση Τιμολογίου σύμφωνα μετά Π.Δ. 609/85, Ν. 1418/84, 
Π.Δ. 171/87, Π.Δ. 472/85, Ν. 2229/94, Π.Δ. 274/99 και Π.Δ. 
218/99. 

Με το έργο που προκύπτει να δημοπρατηθεί προβλέπε- 
ται: 

1. Εξυγίανσης εδάφους και διαμάρφωση του περιβάλ¬ 
λοντος χώρου κατασκευής του αθλητικού κέντρου. 

2. Κατασκευή Γηπέδου ποδοσφαίρου με επίστρωση 
από νταμαρόχωμα. 

3. Κατασκευή Στίβου 400 μ. με επίστρωση από κουρα- 
σάνη κια 6 διαδρομές. 

4. Κατασκευή τσυ κτιρίου των αποδυτηρίων, γραφείων, 
ΜΟ (Τύπος Ζ'). 

5. Κατασκευή κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα 5 
αναβαθμών μήκους 50 μ. 

6. Κατασκευή Γηπέδσυ μίνι ποδσσφαίρου 5 χ 5 με επί¬ 
στρωση από συνθετικό τάπητα. 

7. Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης. 

Ο συνολικές πρσϋπολσγισμάς μελέτηςτου έργου ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των 690.000,00 ευρώ, μαζί με τον ΦΠΑ και 
το δημοπρατούμενο στο ποσό των 573.168,98 ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΛ/\ΑΔΑ 
2004. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Τεχνικές επιχειρήσεις 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι πτυχίου 1ης τάξης και άνω 
για έργα «Οδοποιίας». 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 11.470,00 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 12.5.2004, ημέρα Τετάρτη 
στα Γ ραφεία του Δήμου Λούρου. 

Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου μπορούν οι ενδια- 
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φερόμενοι να τα προμηθεύονται από τα γραφεία του Δή¬ 
μου Λούρου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λούρος, 1 Μαρτίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΪΛΗΣ 
-Φ- 

(23) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΟΥΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1735 

Ο Δήμαρχος Έλους διακηρύσσει ότι στις (δεκαεννέα) 
του μήνα Μαΐου του έτους 2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11 π. μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θαδιεξαχθεί 
δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και 
με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατόν του 
τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΣ - ΑΠΙΔΕΑ ΒΑΑΧΙΩΤΗ» Γ ειδικός προϋπολογισμός 
δημοπρατουμένων εργασιών Ευρώ 302.240. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 και των εκτελεστικών του Π.Δ. των (472/85, 
609/85, 171/87) και των συναφών Υπουργικών αποφά¬ 
σεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως ισχύουνς και Ν.Δ. 2372/96 και 
Ν.Δ. 2576/98 και Π.Δ. 305/96. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
Έλους εις Βλαχιώτη. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επίτοου προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης, δηλ. το ποσό των 6.045 ευρώ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
πενήντα ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές εργολαβικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω 
για έργα οδοποιίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. 
Έλους στο Βλαχιώτη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΤΑ. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ και του 
Δήμου ΕΑΟΥΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Βλαχιώτη, 15 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΑ ΜΑΝΩ/\ΑΚΟΣ 
-♦- 

(24) 

Β' Πε.ΣΥ.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΑΥΜΝΟΥ 
«ΤΟ ΒΟΥΒΑΑΕΙΟ» 

Αριθ. Πρωτ. τ.τ. 1556 

Το Γ.Ν. - Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΑΕΙΟ» σ’ εκτέλεση των 
υπ’ αριθ. 10/6.4.2004 (θέμα 3ον) Πράξη του Σ.Δ. του Νο¬ 
σοκομείου διενεργεί δημάσιο ανοικτά διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη (Χ.Τ.) για την ανάθεση έργου σε 
ιδιωτικά συνεργείο καθαριότητας για τον καθαρισμό των 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Νοσοκομείου για 
ένα (1) έτος, προυπολ/σμοΰ 120.000,00 ευρώ μεΦ.Π.Α. Ο 
διαγωνισμός θα γίνει 12.5.2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:30 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον επι¬ 
τροπής. Πληροφορίες δίδονται στο τηλ: 22430-28455 


(εσωτ. 337) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουρ- 
γίαςτων υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος Δρ. Συνδάγγε- 
λος Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολογι¬ 
σμό του Νοσοκομείου. 

Κάλυμνος, 19 Απριλίου 2004 

Ο Διοικητής 
ΠΑΝ.ΣΕΡΒΟΣ 
-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 07/3709 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκηρύσ¬ 
σει ανοικτή Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού 
διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης τού έργου : "2° Γυμνάσιο Θέρμης - (ΠΡΟΚΑΤ)" 
συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 2.267.000,00, 
ευρώ εκ των οποίων ποσόν 1.811.744,95 ευρώ αφορά τη 
συνολική δαπάνη εργασιών, ποσάν 109.441,49 ευρώ την 
αναθεώρηση και ποσόν 345.813,56 ευρώ τον ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμμα¬ 
τος Σχολικής Στέγης Ν. Θεσσαλονίκης. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 26-5-2004, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 (ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών), στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχν, Υπηρεσιών Ν.Α.Θ. (οδός Μα- 
νουσογιαννάκη 6). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διενερ¬ 
γηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία , θα διενεργηθεί στις 2.6.2004 την Τετάρτη και ώρα 
11 ,00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές και Αλλοδαττές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
(ατομικές επιχειρήσεις ή εργοληπτικές εταιρείες) εγκα¬ 
τεστημένες στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊ¬ 
κό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη -μέλη που έχουν 
υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Θ.Ρ.Α.)του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ Α' 139/27.6.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνά¬ 
ψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την 
Ε.Ε, ή εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με 
τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κρά- 
τους-μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Ζ. (ΘΡΑ) του 
ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάσταση τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσω¬ 
τερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος μέλος που έχει 
υπογράψει τη νΣ.Δ.Σ(Θ ΡΑ) του Π Ο Ε ή τέλος σε τρίτες χώ¬ 
ρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 
συμφωνίες με την Ε.Ε., ως ακολούθως: 

(Α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ για έργα Οικοδομικά τάξης 2ης, 3ης και 4ης ανεξαρ¬ 
τήτως έδρας για κοινοπραξία με επιχειρήσεις για έργα 
Ηλεκτρομηχανολογικά τάξης 1ης, και 2ος ανεξαρτήτως 
έδρας καθώς και 3ης εντός Νομού και σε 2 Νομό). 

(Β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ για όλες τις ως άνω κατηγορίες έργων και 
πληρούν τις προϋποθέσεις των καλουμένων τάξεων, 
όπως αναφέρονται παραπάνω. 
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(Γ1) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, αλλά είναι εγγεγραμμένες στους 
επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 
των χωρών τους (μεμονωμένες ή σε κσινοπραξία ως ανω¬ 
τέρω), για αντίστοιχες κατηγορίες και δυναμικότητες, 
όπως απαιτείται από τις επιχειρήσεις τσυ ΜΕΕΠ. 

Η συμμετσχή τους στη δημοπρασία μπορεί να γίνει τό¬ 
σο απευθείας από τις ίδιες, όσο και μέσω πρακτορείων ή 
υποκαταστημάτων τους εγκατεστημένων ως ανωτέρω 
αναφέρθηκε. 

(Γ2) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, πρσερχόμενες από 
χώρες όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών (μεμονωμένες ή σε κοινσπραξία 
ως ανωτέρω), εφόσον έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
ποιοτικώς και ποσοτικώς με το δημοπρατούμενο. 

Η συμμετοχή τους στη δημοπρασία μπσρεί να γίνει τό¬ 
σο απευθείας από τις ίδιες, όσο και μέσω πρακτορείων ή 
υποκαταστημάτων τσυς εγκατεστημένων ως ανωτέρω 
αναφέρθηκε. 

(Δ) Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων, 
σύμφωνα με τις ισχύσυσες περί Κοινοπραξιών διατάξεις 
της ελληνικής νομοθεσίας και κατά τα λσιπά σύμφωνα με 
τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 

Για τη συμμετσχή στη Δημοπρασία χρειάζεται εγγυητι¬ 
κή επιστολή 38.500,00 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νσμαρχιακής Αυτοδισί- 
κησης Θεσ/νίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνσυν τα έντυπα προσφοράς και τα υπό¬ 
λοιπα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χν. Υπηρεσιών (οδός Μανουσογιαννάκη 6, όροφος 6ος, 
γραφείο 602, τηλ. 299-237).όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διε¬ 
ξαγωγής της δημοπρασίας. 

Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2004 
Ο Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(26) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ 
Αριθ. Πρωτ. 7676 

Ανακοινώνουμε ότι ο δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός 
για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας: 

Α. Διαφόρων αντιδραστηρίων εργαστηρίων 

Β. Αντιδραστηρίων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνσ- 
δού εξοπλισμού. 

1. Αερίων αίματος και ηλεκτρολυτών. 

Γ. Διαγνωσπκών ταινιών γλυκόζης στο αίμα με δωρεάν 
παραχώρηση μηχανημάτων με κριτήριο κατακύρωσηςτη 
χαμηλότερη τιμή και με αριθμό διακήρυξης 24686/ 
18.12.2003 συνολική οποίου η διενέργεια αναβλήθηκε με 
την 1630/28.1.2004 ανακοίνωσή μας ορίζεται να διενερ- 
γηθεί σε κανονική προθεσμία 54 ημερών στις 14.6.2004, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με την 
4/1.3.2004 απόφαση Σ.Δ. με τρσποποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών της ως άνω διακήρυξης. 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2004 
Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΗΑΩΝΗΣ 


(27) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΑΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Αριθ. Διακήρυξης Νο 9Α 

Το Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Αγιος Σάββας" προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΑΜ¬ 
ΜΑΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΑΗΠΤΙΚΟΣ) προϋπολογιζόμενης δαπά¬ 
νης διακόσια εννενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (296.000) συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σης 21 Ιουνίσυ 2004, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10-00 η,μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκο¬ 
μείου με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη.. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη 
από το Γ ραφείο Προμηθειών αντί του ποσού των 15 € κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα 8.00- 13.00. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουντο Νοσοκομείο 

Ο Πρόεδρος - Διοικητής 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ.ΖΩΓΚΟΣ 
-♦- 

(28) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΑΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Αριθ. Διακήρυξης Νο 6 

Το Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Αγιος Σάββας" προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗ¬ 
ΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪ¬ 
ΝΩΝ (ΜΕ ΑΝΟΣΟΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ) ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ 
(137,000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Μαΐσυ 2004, ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Νοσο¬ 
κομείου με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη 
από το Γ ραφείο Προμηθειών αντί του ποσού των 15 ευρώ 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 8.00- 13.00. 

Τα έξσδα δημοσιεύσεως βαρύνουντο Νοσοκομείο. 

Ο Πρόεδρος - Διοικητής 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ.ΖΩΓΚΟΣ 
- Φ- 

(29) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΑΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Αριθ. Διακήρυξης Νο 33 

Το Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Αγιος Σάββας" προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Μ Ε/\ΑΝΟΤΑΙ Ν ΙΩΝ 
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Η.γ. ΚΑΙ ΡΑΧ-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙ¬ 
ΟΥ ΡΑΧ προϋπολογιζόμένης δαπάνης εννενήντα έξι χι¬ 
λιάδων ευρώ (96.000) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 1 Ιουνίου 2004, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου 
με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν διακήρυξη 
από το Γ ραφείο Προμηθειών αντί του ποσού των 15 ευρώ 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα 8.00- 13.00. 

Τα έξσδα δημοσιεύσεως βαρύνουντο Νοσοκομείο. 

Ο Πρόεδρος - Διοικητής 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ.ΖΩΓΚΟΣ 
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(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 9336 

Διόρθωση σφάλματος 

Στην 9171/04 περίληψη διακήρυξης του Δήμου Κρω- 
πίας, η 3η παράγραφος της ανωτέρω περίληψης διορθώ¬ 
νεται στο ορθό ως εξής: 

«Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι του εσωτερικού 
που παρασκευάζουν ή εισάγουν τα πιο πάνω είδη» 

(Από το Δήμο Κρωπίας) 
-♦- 

(31) 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 3637 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Παναγιώτης Θ. Οικονομίδης, 
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της με¬ 
λέτης, για την ανάδειξη μειοδότριας εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης για την κατασκευή του έργου: "Καθαρισμός 
αποχετευτικών τάφρων Δήμου Αρταίων" προϋπ. 17.000 
ευρώ με το ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Άρτα και στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου οδός Κωστή Παλαμά και 
Σολωμού (τηλ. 27620) την 5η του μηνός Μαΐου του έτους 
2004 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη. Οι προσφορές θα 
γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή. Ωρα λήξης 
επίδοσης προσφορών ορίζεται η 11,00 π. μ.) 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται 
σε διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά 
(288,14 ευρώ) δηλαδή 2% του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου και θα απευθύνεται στον Δήμο Αρταίων. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, κά¬ 
τοχοι νέων πτυχίων του Ν.2940/2001 γραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΑΙΚΩΝ έργων, Α1, Α2 τά¬ 
ξης και Πρώτης (1ης) τάξης. Τέλος γίνονται δεκτές 
επιχειρήσεις της κατηγορίας έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ που εί¬ 
ναι γραμμένες στα νομαρχιακά Μητρώα. 

Οι ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις, θα πα- 
ραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και το θεω¬ 
ρημένο έντυπο προσφοράς, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της ΤΥΔ Αρταίων (Κ. Παλαμά και 
Σολωμού, τηλ. 26810-27620). 

Άρτα, 19 Απριλίου 2004 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
-♦- 

(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 
Αριθ. Πρωτ. 529 

Ο Δήμαχος του Δήμου ΦΟΙΝΙΚΑ διακηρύττει άτι εκτίθε¬ 


ται σε ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν. 1418/84 καιτου άρθρου 9του Π.Δ. 609/85 με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου χωρίς 
έλεγχο ομαλότητας για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέ¬ 
λεση του έργου : "ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ". 

Προϋπολογισμός έργου 380.000,00 

Δημοπρατούμενες εργασίες 322.033,90 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δ. ΦΟΙΝΙΚΑ 
στον ΠΛΑΚΙΑ την 12 του μήνα Μάη 2004 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 
και ώρα από 10.00 π.μ. έως 11.00 π μ (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) από την αρμόδια εππτροπή. 

Στην δημοπρασία δεκτές γίνονται Κ/Ξ εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ των τάξεων: Α2 
και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή Κ/Ξ Α2 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ &Α2 Η/Μ. 

Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου 24 (είκοσι τέσσε¬ 
ρις) ημερολσγιακσύς μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 6450 ΕΥΡΩ σε γραμμάτια του Τα¬ 
μείου Παρ/κών & δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα απευθύνεται 
προς τον ΔΗΜΟ ΦΟΙΝΙΚΑ 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 9 της Αναλυτικής διακύρηξης. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου (τηλ 08320- 
32111) και στην ΤΥΔΚΡεθύμνου (τηλ.08310-26241) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. 

Η κατηγορία έργου για την επιλογή του αναδόχου (άρ¬ 
θρο 2 Ν 2576/98 ΦΕΚ 2579.2.1998) ορίζεται ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΛΕΙΔΗΣ 
-♦- 

(33) 

Πε.Σ.Υ.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 2058 

Ανακοινώνουμε ότι το Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής Μακεδο¬ 
νίας - Θράκης διενεργεί Επαναληπτικό Ανοικτό Δημόσιο 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά Υπερηχοτο- 
μογράφοι/ ήτοι: 

1) Ενός (1) Μαιευτικού Υπερηχοτομογράφου Π/Υ: 
59.000,00 ευρώ. 

Για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης με 
αριθμό διακήρυξης: 2057/2004. 

Προϋπολογισμού: 59.000,00 ευρώ. 

Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
8.6.2004, ημέρα Τρίτη. 

Μέχρι τις 14.30 η ώρα, στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

Ημερομηνία αποστολήςτηςπερίληψηςτης διακήρυξης 
στην Ε.Ε.Ε.Κ, την 15.4.2004. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνι¬ 
κό τύπο την 23.4.2004. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, στο τηλέφωνο 25310 59844 στο Τμήμα 
Προμηθειών του Πε.Σ.Υ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης, Μεραρχίας Σερρών 46, Κομοτηνή Τ.Κ. 69100. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κόστος αγοράς της διακήρυξης ορίζε¬ 
ται στο ποσό των 40,00 ευρώ. 

Κομοτηνή, 14 Απριλίου 2004 

Ο Πρόεδρος - Γενικός Διευθυντής 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 
-♦- 

(34) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1648 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομ/κήςΑυτ/σης 
Βοιωτίας διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα 
δημοπρατήσεως προσφοράς με ΕΝΙΑΙΘ ΠΘΣΘΣΤΘ ΕΚ¬ 
ΠΤΩΣΗΣ κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85 για την ανάδει¬ 
ξη αναδάχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΔΘΥ ΛΙΒΑ- 
ΔΘΣΤΡΑ-ΚΟΡΘΜΗΛΙ>.πρ/σμού 100.000,00 ΕΥΡΩ εκ των 
οποίων 84.745,76 Ευρώ για εργασίες και 15.254,24 για 
ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 1418/1984, άπως αυτάς τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/1994, το Ν. 2338/1995, Ν. 
2372/1996, το Ν. 2576/1998, 2940/2001 των δ/των και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυ¬ 
τού και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπράτη- 
σης, καθώς και το Ν. 2218/1994 περί Νομαρχ. Αυτοδιοί¬ 
κησης. 

Η δημοπρασία του έργου θα γίνει στις 12.5.2004 ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν. 
Αυτ/σης Βοιωτίας οδός Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 2, 32100 Αιβα- 
δειά. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στην Α1, Α2, 1η της κατηγορίας ΘΔΘΠΟΙ- 
ΙΑ, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ. Ε., 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9του άρθρου 16του 
Ν. 1418/1984. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
1.695,00 ΕΥΡΩ και θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχν. 
Υπηρεσιών Νοναρχ. Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και στα τηλέφωνα (22610) 
28044, 26009. 

Αιβαδειά, 19 Απριλίου 2004 

Θ Νομάρχης 
ΚΑΕΑΡΧΘΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 
-♦- 

(35) 

ΔΗΜΘΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΘΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΙΖΘΝΘΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΑΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1317 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεί- 
ζονος Περιοχής Βάλου (ΔΕΥΑΜΒ), προκηρύσσει την διε¬ 


νέργεια Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια «ΑΓΩΓΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕ». 

Ο Διαγωνισμός θαγίνειτην 12η Μάίου 2004, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ, στην 
οδό Κωνσταντά αρ. 141, ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής και 
ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των € 120.000 
πλέον Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί 
του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των δύο χι¬ 
λιάδων τετρακοσίων ευρώ (€2.400), κατατεθειμένη με εγ¬ 
γυητική επιστολή τραπέζης. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης, εκ μέρους του μειοδότη, 
ορίζεται σε ποσοστό πέντε επίτοις εκατό (5%) επίτου προ¬ 
ϋπολογισμού των υλικών στα οποία θα είναι Μειοδότης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ (τμήμα προμηθειών), 
οδός Κωνσταντά 141 και στο τηλέφωνο 24210 71430. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης και των πιθα¬ 
νών επαναληπτικών βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. 

Βόλος, 6 Απριλίου 2004 

Ο Πρόεδρος 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΡΟΥ 
-Φ- 

(36) 

ΝΟΜΟΣ ΦΑΩΡΙΝΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΑΩΡΙΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης (Δ.Τ.Υ.Ν.Α.) Φλώρινας διακηρύττει ότι την 
12.5.2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης 
κατάθεσης προσφορών) θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
ΔΤΥΝΑ Φλώρινας (Διοικητήριο - 6ος άροφος) δήμοσιος 
μειοδοτικάς διαγωνισμάς με το σύστημα μυστική Δημο¬ 
πρασία, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την ανάδειξη 
αναδάχου εκ τέλεσης του έργου «Ανάπλαση εισάδου 
Νυμφαίου & Δημιουργία θέσεων θέας» προϋπολογισμού 
μελέτης 134.000,00 € εκ των οποίων Φ.Π.Α. 20.440,68 €. 

Οι διατάξεις που θα διέπουν την εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/1984 του Π.Δ. 609/1985 όπως έχουν τροπο¬ 
ποιηθεί και ισχύουν. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΑΣ με πί¬ 
στωση 134.000,00 € για το έτος 2004. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Ε.Ε. ή Κ/ΞΕΔΕ, με πτυ¬ 
χία Α1 τάξης και άνω για οικοδομικά έργα και Α1 τάξης και 
άνω για έργα πρασίνου. 

Οι διαγωνιζάμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία € 
2.272,00, η οποία πρέπει να απευθύνεται προς ΔΤΥΝΑ 
Φλώρινας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
άπου θα δηλώνονται οι εν ενεργεία εργολαβίες τους που 
θα συνοδεύονται από: 

3) Βεβαίωση για το όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου 
εργασιών για κάθε έργο εκδιδομένη από την υπηρεσία 
που εκτελείτο έργο. 

ό) Βεβαίωση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του 
έργου και την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμ¬ 
ματος (άρθρο βπαρ. 14του Ν. 2229/1994). 
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3. Βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση: α) των 
ασφαλιστικών εκφορών και β) τη φορολογική ενημερότη¬ 
τα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε Κ/ΞΙΑ 
(Για το αρ. 2 απαιτούνται φορολογικές ενημερότητες 
ατομική ή των Κ/Ξ των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
φαίνονται σαν ανάδοχοι των έργων στίς βεβαιώσεις υπη¬ 
ρεσιών και αντίγραφο της δήλωσης έναρξης δραστηριό¬ 
τητας από τη ΔΟΥ για κάθε εν ενεργεία έργο. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
άπου θα δηλώνονται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η 
επιχείρηση η οποία (δήλωση) θα συνοδεύεται απά βεβαι¬ 
ώσεις καταβολήςτωνπροβλεπομένων στο αρθ. 20του Ν. 
2052/1992 τελών για τα αντίστοιχα μηχανήματα έργων. 

Για περισσάτερες πληροφορίες οι ενδιαφεράμενοι 
μπορούννα απευθύνονται στηνΔ/νσηΤεχ.Υπηρ. ΝΑΦλώ- 
ρινας άπου υπάρχουν και τα τεύχη της εγκεκριμένης με¬ 
λέτης. 

Ο Πράεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΑΑΪΤΖΙΔΗΣ 
- Φ - 

(37) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΑΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 12190 

Ο Αντιδήμαρχος Κομοτηνής προκηρύσσει μειοδοτικά 
διαγώνισμά με ανοικτή δημοπρασία, με προσφορά επί μέ¬ 
ρους ποσοστών εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών σε συμπλη¬ 
ρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας 
(άρθρο 7 του ΠΔ 609/1985) για την κατασκευή του έργου 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΚΟΜΟ- 
ΤΗΝΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 55,084,75 €, χωρίς ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμάς θα γίνει στο Δημαρχιακά Κατάστημα (Αί¬ 
θουσα Δημοτικού) Συμβουλίου και μπροστά στην Επιτροπή 
διενεργείας δημοπρασιών στις 28 Απριλίου 2004, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης για έργα ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξεως για έργα Η/Μ, καθώς και Κοι¬ 
νοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αντιστοίχου τά¬ 
ξεως, που πληρούν τις νάμιμες προϋποθέσεις. 

Η εγγϋηση για τη συμμετοχή στο διαγώνισμά ορίζεται 
στο ποσό των 1.300 Ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δή¬ 
μου άλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 25310- 
24444 & 37751). 

Κομοτηνή, 16 Απριλίου 2004 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΣΜΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤ 
-♦- 

(38) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΤΥ/ΟΙΚ13501 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Κέρκυρας προκηρύσσει επαναληπτικά μειοδοτικά 
διαγωνισμό με το σύστημα ηροσφοράς με Επιμέρους Πο¬ 
σοστά Έκπτωσης για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης 


των εργασιών «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΙ 
ΡΟΠΑ» (με κωδ. 2002ΝΑ02330006) από πιστώσεις Γ 
Κ.Π.Σ. (Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρ. Επι- 
τρ/Ευρωπ. Ταμείο Περιφ. Ανάπτυξης 75% ΕΤΠΑ και 25% 
Εθν. Πόροι) προϋπολογισμού 1.970.000€σύμφωναμετις 
διατάξειςτου Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων», άπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με το Ν. 2229/1994, το Ν. 2940/6.8.2001 (ΦΕΚ180 Α') 
«Ανατττυξιακά, Φορολογικά, και θεσμικά κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δια¬ 
τάξεις» και του εκτελεστικού Π.Δ. 609/1985 «κατασκευή 
Δημ. Έργων, που εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με 
το άρθρο 28 του Ν. 1418/1984 καθώς και των Π.Δ. 
286/1994,285/1997,το Π.Δ. 218/1999περίτροποποίησης 
του Π.Δ. 609/1985, τον Ν. 2338/1995, τα Π.Δ. 368/1994, 
402/1996,210/1997, καθώς και τον Ν. 2576/1998 και σύμ¬ 
φωνα με την υπ’ αρ. Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402 Υπουργική απά- 
φαση περί «προσδιορισμού του συντελεστή ρ του Ν. 
2576/1998, επισημαίνοντας άτι για την αναθεώρηση 
εφαρμάζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/ 
1984 και το άρθρο 15 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 
308/31.12.2003). 

Ο φάρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον κύριο του 
έργου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 12 ΜΑΙΟΥ 2004 ημέρα ΤΕ¬ 
ΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. (10:30 π.μ. έναρξη και 11:00 
π.μ. λήξη επίδοσης δικαιολογητικών) στα γραφεία της 
Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κέρκυ¬ 
ρας (Διοικητήριο Κέρκυρας) από αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρείς εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο 3ης τάξεως και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ βάσει του Ν. 2940/2001. 

Εγγύηση συμμετοχής που έχει συσταθεί νάμιμα από 
33.390 € που θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Υπηρεσιών 
Νομ/κης Αυτ/σης Κέρκυρας. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση των της δημοπρασίας άλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού στα γραφεία 
της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κέρ¬ 
κυρας και μέχρι 11.5.2004 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2004 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ 
-♦- 

(39) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 1649 

Η Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιώντης Νομ/κης Αυτ/σης Βοι¬ 
ωτίας διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,και σύστημα δημο- 
πρατήσεως προσφοράς με ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/1985 για την ανάδειξη ανα- 
δόχου των έργων «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥΔΙΚΤΥΟΥ Ν. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΙ Β 
ΦΑΣΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΥ 89,000,00 Ευρώ εκ των οποίων 
75.423,73 ευρώ για εργασίες, και 13.576,27 ευρώ για ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά- 
ξειςτου Ν.1418/1984, όπωςαυτόςτροποποιήθηκεκαισυ- 




2248β 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


μπληρώθηκε με το Ν.2229/1994, το Ν.2338/1995, 
Ν.2372/1996, το Ν.2576/1998, 2940/2001 των δ/των και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυ¬ 
τού και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπράτη- 
σης,καθώς και. το Ν.2218/1994 περί Νομαρχ. Αυτ/σης. 

Η δημοπρασία του έργου θα γίνει στις 19.5.2004 ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.ΟΟπ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών Η Αυτ/σης Βσι- 
ωτίας οδάς Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 2 32100 Αιβαδειά. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στην Α1, Α2, 1η της κατηγσρίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ, άπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων 
Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κα¬ 
τηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ μετηνπαρ. 9 του άρθρου 
16του Ν. 1418/1984. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
1.509,00 ευρώ και θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχν. 
Υπηρεσιών Νομαρχ. Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας. 

Περισσάτερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και στα τηλέφωνά (22610) 28 
344,26009. 

Λιβαδειά, 19 Απριλίου 2004 

Ο Νομάρχης 
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ 
-♦- 

(40) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκήρυσ¬ 
σε, ανοικτή Δημοπρασία σύμφωνά με τις διατάξεις πού 
διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του Π.Δ. 609/1985, για την ανάδειξη αναδάχου 
εκτέλεσης τού έργου: «Επισκευή και συντήρηση γεφυ¬ 
ρών ΜΠΕΛΕΫ Αξιου (στην οδο Προχώματος - Κουφαλίων) 
και Λουδία ΕΡΓΟ/\ΑΒΙΑ Επισκευή και συντήρηση γέφυ¬ 
ρας ΜΠΕΛΕΥ στο Λουδία» συνολικού προϋπολογισμού 
κατά τη μελέτη 35.000,00, έκτων οποίωνποσάν27,305,60 
ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών, ποσάν 
2.355,42 ευρώ την αναθεώρηση και ποσάν 5.338,98 ευρώ 
τονΦ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται απά πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος των Κεντρικών Αυτοτελών Πάρων της Ν.Α.Θ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 2.6.2004 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 (ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών), στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α.Θ. (οδάς Μα- 
νουσογιαννάκη 6). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λάγο δεν διενερ- 
γηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία, θα διενεργηθεί στις 9.6.2004 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11,00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφσρών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές και Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
(Ατομικές επιχειρήσεις ή εργοληπτικές εταιρείες) εγκα¬ 
τεστημένες στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊ¬ 
κά Θικονομικά Χώρο (Ε.Θ.Χ.) ή στα κράτη -μέλη που έχουν 
υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΘΡΑ) του Παγκάσμιου Θργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η 


οποία κυρώθηκε απά την Ελλάδα με τον Ν. 2513/2004 
(ΦΕΚ Α139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συ¬ 
νάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την 
Ε.Ε. ή εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με 
τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Θ.Χ. ή 
κράτους -μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (ΘΡΑ) 
του ΠΟΕ και έχουντην κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάσταση τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσω¬ 
τερικά της Ε.Ε. ή του Ε.Θ.Χ. ή σε κράτος μέλος που έχει 
υπογράψειτην Σ.Δ.Σ (ΘΡΑ) του ΠΘΕ ή τέλος σε τρίτες χώ¬ 
ρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 
συμφωνίες με την Ε.Ε., ως ακολούθως. 

(Α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ για έργα, οδοποιίας τάξης Α1, Α2,1ης. 

(Β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ για άλες τις ως άνω κατηγορίες έργων και 
πληρούν τις προϋποθέσεις των καλουμένων τάξεων, 
άπως αναφέρσνται παραπάνω. 

(Γ1) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, αλλά είναι εγγεγραμμένες στους 
επίσημους καταλάγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 
των χωρών τους (μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία ως ανω¬ 
τέρω), για αντίστοιχες κατηγορίες και δυναμικάτητες, 
άπως απαιτείται απά τις επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

Η συμμετοχή τους στη δημοπρασία μπορεί να γίνει τά- 
σο απευθείας απά τις ίδιες, άσο και μέσω πρακτορείων ή 
υποκαταστημάτων τους εγκατεστημένων ως ανωτέρω 
αναφέρθηκε. 

(Γ2) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, προερχάμενες απά 
χώρες άπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών (μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία 
ως ανωτέρω), εφάσον έχουν εκτελέσει έργα παράμοια 
ποιοτικώς και ποσοτικώς με το δημοπρατούμενο. 

Η συμμετοχή τους στη δημοπρασία μπορεί να γίνει τά- 
σο απευθείας απά τις ίδιες, άσο και μέσω πρακτορείων ή 
υποκαταστημάτων τους εγκατεστημένων ως ανωτέρω 
αναφέρθηκε. 

(Δ) Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Κοινοπραξιών διατάξεις 
τη και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές 
διατάξεις. 

Γιατη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται εγγυητι¬ 
κή επιστολή 600,00 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς 
τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Θεσ/νίκης. 

Θι ενδιαφεράμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα υπά- 
λοιπα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χν, Υπηρεσιών (οδάς Μανουσογιαννάκη 6, άροφος 6ος, 
γραφείο 602, τηλ. 299-237),άλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διε¬ 
ξαγωγής της δημοπρασίας 

Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2004 
Θ Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
-Φ- 

(41) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΘΣ ΦΘΙΝΙΚΑ 
Αριθ. Πρωτ. 530 

Ο ΔΗ Μ ΑΡΧΘΣ το υ Δή μου ΦΘIΝIΚΑ διακη ρύττει άτι εκτί- 
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θεταισε ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξειςτου άρθρου 
4 του Ν. 1418/1984 και του άρθρου 9 του Π .Δ. 609/1985 με 
σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμσλσγίσυ 
χωρίς έλεγχο ομαλάτητας για ανάδειξη, αναδόχου για 
την εκτέλεση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ». 

Προϋπολογισμάς έργου 135.000 

Δημοπρατούμενες εργασίες 114.406,78 

Ο διαγωνισμάς θα γίνει στα γραφεία του Δ. ΦΟΙΝΙΚΑ 
στον Π/\ΑΚΙΑτην 12η του μήνα Μάη 2004 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα από 10,00 π.μ. έως 11,00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. 

Στην δημοπρασία δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2 τάξεως και άνω για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Α2 Η/Μ. 

Προθεσμία αποπεράτωσηςτου έργου 12 (δώδεκα) ημε¬ 
ρολογιακούς μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 2.300 ΕΥΡΩ σε γραμμάτια του 
Ταμείου Παρ/κών & δανείων ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα απευθύνε¬ 
ται προς τον ΔΗΜΟ ΦΟΙΝΙΚΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 9 της Αναλυτικής διακήρυξης. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου (τηλ. 08320- 
32111) και οτηνΤΥΔΚ Ρεθύμνου (τηλ. 08310-26241) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. 

Η κατηγορία έργου για την επιλογή του αναδόχου (άρ¬ 
θρο 2 Ν 2576/1998 ΦΕΚ25Α/9.2.1998) ορίζεται ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΑ. 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΛΕΙΔΗΣ 

-Φ- 

(42) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκηρύσ¬ 
σει ανσικτή Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού 
διέπουν την εκτέλεση των Δημσσίων Έργων, με σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά αμά¬ 
δες τιμών σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τού έργου: «Εργασίες 
απσκατάστασης επαρχιακής οδού Σοχού-Όρια Ν. Σερ¬ 
ρών θέση Χ.Θ, 52-^750» συνσλικού προϋπολογισμού κα¬ 
τά τη μελέτη 170.000,00, ευρώ εκ των οποίων ποσόν 
143.740,00 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών, 
ποσόν327,00 ευρώ την αναθεώρηση και ποσόν 25.932,00 
ευρώ τον Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις τσυ Προ¬ 
γράμματος Έργων του Κ.Α.Π. της Ν.Α.Θ. έτους 2004. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 2.6.2004, ημέρα Τετάρτη 
κβιώρα 11.00 (ώρα λήξη επίδασηςτωνπροσφσρών), στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών ΝΑΘ. (οδός Μα- 
νουσογιαννάκη 6). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διενερ- 
γηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερσ- 
μηνία, θα διενεργηθεί στις 9.6.2004 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11 (αο π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές και Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
(ατομικές επιχειρήσεις ή εργοληπτικές εταιρείες) εγκα¬ 
τεστημένες στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τσν Ευρωπαϊ¬ 


κό Θικονομικό Χώρο (Ε.ΘΧ) ή στα κράτη -μέλη πσυ έχουν 
υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Θ.Ρ.Α.)του Παγκόσμισυ Θργανισμού Εμπσρίου (Π,Θ.Ε.), 
η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2513/1997 
(ΦΕΚ ΑΊ 39/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συ¬ 
νάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την 
Ε.Ε. ή εργοληπτικές επιχειρήσεις πσυ έχουν συσταθεί με 
τη νομοθεσία κρστους-μέλσυς της Ε.Ε. ή του ΕΘΧή κρά¬ 
τους -μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. (ΘΡΑ) του 
ΠΘΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάσταση τοιις ή την καταστατική τσυς έδρα στο εσω¬ 
τερικό της Ε.Ε. ή τσυ Ε.ΘΧ. ή σε κράτος μέλος που έχει 
υπογράψει τη νΣ.Δ.Σ(Θ ΡΑ) το υ Π Θ Ε ή τέλος σε τρίτες χώ¬ 
ρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς 
συμφωνίες με την Ε.Ε., ως ακολούθως: 

(Α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ για έργα, οδοποιίας τάξης Α2, και 1ης ανεξαρτήτου 
έδρας και 2ης τάξης για επιχειρήσεις που έχουν έδρα στο 
Ν. Θεσσαλονίκης καθώς και αυτές που έχουν δηλώσει 
σαν επιλογή δεύτερο Νομό το Ν. Θεσσαλονίκης. 

(Β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ για όλες τις ως άνω κατηγορίες έργων και 
πληρούν τις προϋποθέσεις των καλουμένων τάξεων, 
όπως αναφέρονται παραπάνω. 

(Γ1) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις πσυ δεν είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ, αλλά είναι εγγεγραμμένες στους 
επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 
των χωρών τους (μεμονωμένες ή σε κσινοπραξία ως ανω¬ 
τέρω), για αντίστοιχες κατηγορίες και δυναμικότητες, 
όπως απαιτείται από τις επιχειρήσεις τσυ ΜΕΕΠ. 

Η συμμετοχή τους στη δημοπρασία μπσρεί να γίνει τό¬ 
σο απευθείας από τις ίδιες, όσο και μέσω πρακτορείων ή 
υποκαταστημάτων τους εγκατεστημένων ως ανωτέρω 
αναφέρθηκε. 

(Γ2) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, πρσερχόμενες από 
χώρες όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών (μεμονωμένες ή σε κοινσπραξία 
ως ανωτέρω), εφόσον έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
ποιοτικώς και ποσοτικώς με το δημοπρατούμενο. 

Η συμμετοχή τους στη δημοπρασία μπορεί να γίνει τό¬ 
σο απευθείας από τις ίδιες, όσο και μέσω πρακτορείων ή 
υποκαταστημάτων τους εγκατεστημένων ως ανωτέρω 
αναφέρθηκε. 

(Δ) Κοινοττραξίες μεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Κσινοπραξιών διατάξεις 
της ελληνικής νομοθεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 

Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται εγγυητι¬ 
κή επιστολή 2.882,00 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
ττρος τη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Θεσ/νίκης. 

Θι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφσράς και τα υπό¬ 
λοιπα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χν. Υπηρεσιών (οδός Μανουσογιαννάκη 6, όροφος 6ος, 
γραφείο 602, τηλ. 299-237),όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, μέχρι την προηγσύμενη της ημερομηνίας διε¬ 
ξαγωγής της δημοπρασίας. 

Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2004 
Θ Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η Διεύθυνση Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτ/σης Ααμίας 
ανακοινώνει, ότι ύστερα από την αριθμ. 2/2004 Διακήρυ¬ 
ξη του Νομάρχη Αάρισας: θα γίνει Δημόσιος Ανοικτός 
Διαγωνισμός μη σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, την 25 Μαΐου 2004 
ημέρα Τρίτη και 11.00 π.μ. στα γραφεία της, ΝΟΜΑΡΧΙΑ¬ 
ΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 2ος όροφος - Γραφείο 2.15 για τα ΤΡΟ¬ 
ΦΙΜΑ ΓΕΝΙΚΑ (Οπωρ/κό, Τρόφιμα, Κρέατα, Γαλ/κά) για 
τις ανάγκες των Κατασκηνώσεων Αγίας Παρασκευής και 
Αγίου Δημητρίου Λάρισας. 

Οι ενδιαφέρονοι μπορούν να λάβουν γνώση των άρων 
διενέργειας του Διαγωνισμού που καθορίζονται με την 
παραπάνω Διακήρυξη από την Δ/νση Εμπορίου Λάρισας 
(Νομαρχιακό Κατ/μα 2ος όροφος γραφείο 2.14 ή 2.13 
τηλ. 2410597214 ή 2410 597213, το Επιμελητήριο Λάρι¬ 
σας και την Δ/νση Κοινωνικής Πράνοιας Ν.Α. Λάρισας. 

Με εντολή Νομάρχη 
Η Διευθύντρια 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ 

-♦- 

(44) 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αρ. Πρωτ. 6262 

Ο Δήμος Ζωγράφου προκηρύσσει Δημάσιο μειοδοτικά 
διαγώνισμά με ενιαίο ποσοστά έκπτωση, για ανάδειξη 
αναδάχουτου έργου «ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟ¬ 
ΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2004» (αρ. μελ. :4891/2004) προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης 35.900,00 ΕΥΡΩ πλέον 6.462,00 ΕΥΡΩ 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 τον 
Ν.2229/1994 και των εκτελεστικών αυτών Π.Δ/των, του Ν. 
2940/2001 και τις άμοιες του Π.Δ/τος 410/1995 και 
171/1986 «Περί ρυθμίσεων έργων ΟΤΑ» καθώς και του Ν. 
2576/1998. 

1. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12.5.2004 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 (λήξη προσφορών) στο Δημοτικό Κα¬ 
τάστημα και ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής, στην 
οποία κατατίθενται οι προσφορές σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 2940/2001. 


2. Στην Δημοπρασία, γίνονται δεκτές: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ Α1 τάξης και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων των ανωτέ¬ 
ρω κατηγοριών. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει απαραίτητα να συνο¬ 
δεύουν τις προσφορές είναι: 

1. Βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης στο ΜΕΕΠ. 

2. Συμβολαιογραφικά έγγραφο για την σύσταση και εκ¬ 
προσώπηση της Κοινοπραξίας ή της Επιχείρησης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2940/2001. 

3. Αποδεικτικά εξόφλησης των υποχρεώσεων τους 
προς ΤΕΕ, ασφαλιστικά Ταμεία κλπ. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για το ανεκτέλε¬ 
στο μέρος εργολαβικών συμβάσεων. 

5. Βεβαίωση για την εξάφληση ασφαλιστικών εισφορών 
και φορολογική ενημεράτητα σύμφωνα μετά άρθρο 6του 
Ν.2229/1994. 

6. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μηχανημάτων 
Έργων ή μη κατοχής με και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται άτι η Εργοληπτική 
Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει 
στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, αντίγραφο καταβολής τε¬ 
λών χρήσης για κάθε μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσει 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

7. Βεβαιώσεις καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των 
υπό εξέλιξη εργολαβιών, καθώς και βεβαιώσεις περί του 
ανεκτέλεστου των εργασιών των εργολαβιών. 

8. Εγγυητική επιστολή ύψους 718,00 ΕΥΡΩ, που θα εκ- 
δοθεί από Τράπεζα, ΤΣΜΕΔΕ κλπ. 

3. Προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
τριάντα (30) ημέρες απάτην υπογραφή της σύμβασης. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών τευχών προσερχάμενοι στα γραφεία της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας (Γραμματεία) του Δήμου, Γ. Ζωγράφου 7, 
3ος άροφος, τηλ: 210.74 90 236 -160 (& ίαχ), κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα: 9:30 π.μ. -12:30 μ.μ. μέχρι την προηγούμενη 
του διαγωνισμού. 

Ζωγράφου, 19 Απριλίου 2004 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




